
IMCARAOIO. — Mod. Multigamma IF92N. - Terza serie. - Produzione 1941-1942. - Media frequenza: 467 kHz. (Nello echema, 

per •empllciti, & Indicate «olo una parte del tamburo rotante per il camblo gamma). 










